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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


( 1) 


No. C2/ 18100/2011/MCT. 


28th September 2011 . 


Last date and time of sale of tender form 
14 - 11 -2011, 2 .30 p. m . 


Date and time of receipt of tender form — 15 - 11 - 2011 , 
2 .30 p . m . 


Opening date and time of tender — 15 - 11- 2011, 3 p . m . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Regional Institute of Ophthalmology, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed . 
Tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender Nos. — 59 / 2011, 60 /2011 ,61/2011. 
Cost of tender form ( inclusive of sales tax ): 
Original — 416 for tender number 59 /2011 , 1,040 for 

tender number 60/2011 and 61/ 2011. 
Duplicate - 208 for tender number 59 / 11 , 

520 for tender number 60/ 2011 and 
61/ 2011. 


Tender forms will be sent through post if required , 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 1 - 11- 2011 , 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജിയിലേ 
യ്ക്കാവാശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 


തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 59 / 2011, 60 / 2011, 61/2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - ദർഘാസ് നമ്പർ 59/ 2011- ന് 416, 

ദർഘാസ് നമ്പർ 60 / 2011- നും 61/ 
2011- നും 

1,040 . 
പകർപ്പ് - ദർഘാസ് നമ്പർ 59/ 2011 - ന് 208, 

- ദർഘാസ് നമ്പർ 60 / 2011 - നും 61 / 
2011- നും 

- 520 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 11 - 2011, 2.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 15- 11-2011, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ 
യവും - 
15 - 11- 2011, 3 മണി. 


No. C2/20036/2011/ MCT. | 10th October 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Central Worksohp attached to Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p. m . 
- St . Tender No. 

Name of 
No. 

Equipment 


- 


2 


- 


3 


77/ 11 
78/ 11 
79/11 
80 /11 
81 / 11 


Electrical Materials 
Carperntary items 
Mechanical items 
Refrigeration items 
Painting items 
Tool items 


-- 4 


82/11 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 1 - 11 - 2011 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
( പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആ ഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form ( inclusive of sales tax ): 
Original - 1, 040 for Sl. No . 1 and 416 for all 

others 
Duplicate — 520 for Sl. No. 1 and 208 for all 

others 
Last date and time of sale of tender form 
7- 11- 2011, 2.30 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 8 - 11- 2011 , 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 8 -11- 2011 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post, if required , 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 27 - 10 - 2011 , 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


|| 


950 


| 


900 


900 


| 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
സെൻട്രൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


| 


9500 


DETAILS OF ITEMS 
Tender No . 59 /2011 
- 1 . Inj. Cefazoline 
2 . Inj. Sodium Flouriscene 20 % 
3. Inj. Pilocarpin 
Tender No. 60 /2011 

Inj. Hydroxy Prophylmethyl 

Cellulose (PFS 2ml) 
Tender No . 61/ 2011 

1. Inj. Sensorcaine 0.5 % vial 
2 . Balanced Salt Solution 
3. Proparacaine Eye Drops 
4. Homatropine Eye drops 
5 . Prednisolone acetate Eye drops 
6 . Atropine Eye drops 
7. Dexamethazone Eye drops 
8. Gentamycine Eye drops 


| 


| 


| 


2000 
2500 
3000 
3000 
4000 


| 


| 


| 


5000 


200 


| 


| 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ 

- പേര് 


77 / 11 
78 / 11 
79 / 11 
80 / 11 
81/ 11 
82 / 11 


ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ 
കാർപ്പന്ററി സാധനങ്ങൾ 
മെക്കാനിക്കൽ സാധനങ്ങൾ 
റെഫ്രിജറേഷൻ സാധനങ്ങൾ 
പെയിന്റിംഗ് സാധനങ്ങൾ 
റ്റ്യൂൾസ് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - കമ നമ്പർ 1 - ന് 10 40 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


416. 


പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1 - ന് 520 , മറ്റുള്ളവയ് ക്ക് 


208 . 


100 


200 pair 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 -11- 2011, 2 .30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 8-11-2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
8 - 11 -2011, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 10 - 2011 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 
Materials with 

Quantity 
No. Specifications 

(Nos.) 
- (1) - (2 ) 

(3 ) 


(1) 

( 2) 
10 Capacitor 55 mfd 440 V 
- 11 Capacitor 8 mfd 440 V 
| 12 Capacitor 50 mfd 440 V 

Capacitor 45 mfd 440 V 
- Capacitor 6.3 mfd 440 V 
15 Capacitor 3 mfd 440 V 

Capacitor 2 mfd 440 V 
Capacitor 40 -60 mfd 275 V 
Halogen bulb (pin type with reflector) 

15V 150 W 
19 Halogen bulb holder round 12V 150 W 

Halogen bulb (pin type) 15V 150 W 
Iron connector ( Porcelain tip ) 

Kettle connector (Porcelain tip ) 
23 Halogen bulb holder (round ) 12V 50 W 
24 Electronic choke 40 W 

Carbon brush 6 mm ( square ) 
Capillary type thermostat 
( 30 -120° C , 15A 230V) 
Capillary type thermostat 

( 50-300° C , 15A 230V ) 
- 3 core cable 1.5 mm? 

3 core cable 2.5 mm2 
3 core cable 1 mm2 
Bulb 100 W 220 V 

Bulb 60 W 220 V 
33 Tube light 40 W 

Tube 
35 CFL (White for Phototherapy ) 18W 4 pin 

CFL (Blue for Phototherapy ) 18W , 4 pin 
- Tube light 2 feet blue (for Phototherapy) 
- Halogen bulb (pin type with reflector) 

| 12 V, 50 W 
39 Halogen bulb (pin type ) 24V, 250 W 
40 Halogen bulb (pin type ) 24V , 150 W 

Halogen bulb ( pin type ) 12V , 50 W 
Rechargeable Battery 12V , 7 Ah 
OT light regulator 
Teflon wire ( single core ) 
Heat sleave (Various diameter) 
Side holder ( for ordinary tube light) - 
Side holder ( for T5 series tube light) 

- 
48 m -seal/equivalent type bonding paste 


500 M 
500 M 
500 M 

100 
100 


1500 


| St. 


Electrical Section and electronics section 


1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
- 9 


GE type Heater coil with support 

set 6 " 2000W 
5A switches flush type 
5A 3 pin socket flush type 
3 pin plug socket 15A (2 inl ) 
Kettle Element — straight 750 W 
Kettle Element _ straight 1000 W 
CFL 32 W 
CFL 18 W 
CFL 11 W 


100 
100 
100 


200 

250 
1 Kg. 


(1) 


( 1) 


(2) 


w 


(2 ) 


32 


w 


w 


w 


w 


Compact Contactor, Full Load Amps- 30 , 
Number of Poles 2 , Contactor Pole 1, 
Coil Volts 240 - 220 V AC , 50 /60 Hz, 
Enclosure Type Open 
Metal clad socket 3 pin 
Metal clad 3 pin top 
Approximate Cost – 5,00,000 . 


w 


50 
51 


w 


w 


39 


w 


w 


w 


1 


Fermer Chisel 3/4 inch 
Fermer Chisel 1 inches 
Fermer Chisel 1 .5 inches 
Fermer Chisel 2 inches 
Fermer Chisel 4 inches 
Try square 8 inches 
Sharpening stone 8 inches 
Pocker 6 inches 
Pocker 8 inches 
Pincer 8 inches 
Hacksaw blade 1 inches 
Circular saw blade 4 inches 
Circular sand paper 4 inch No . 50 
Circular sand paper 4 inch No. 80 
Polysynthetic resin (Fevicol SH ) 
in 1 kg container 
Synthetic rubber adhesive ( Aksr) 
in 200 g container 
Pad lock 3 inches 
Router bit (for existing router) 
in set of five 


ur 


ur 


2 


8 


3 


o 


46 


5 Kg 


5 Kg. 


4 Kg . 


2 Kg. 


Carpentry Section 
Teak plywood sheet 8 x 4 X 4 mm 
Water proof 
Plywood sheet 6 x 4 x 6 mm 
Water proof 
Plywood sheet 6 x 4 x 12 mm 
Water proof 
MDF sheet 8 x 4 x 18 mm 
Iron wire nails 3 inches 
Iron wire nails 2 inches 
Iron wire nails 1.5 inches 
Iron wire nails 1 inches 
Iron wire nails 34 inches 
Iron wire nails 1/2 inches 
Drill bit 3 mm 
Drill bit 4 mm 
Drill bit 5 mm 
Drill bit 6 mm 
Drill bit 8 mm 
Drill bit 10 mm 
File triangular 8 " smooth 
File triangular 8 " rough 
Almirah lock , Brass 3 inches 
Tower bolt (Iron ) 8 " 
Tower bolt ( Iron ) 6 " 
Hook & Eye 2.5 inches 
Iron wood screws 1 inch 


1 Kg. 
500 g 


Approximate Cost — 


4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


2,00 ,000 . 


8 


1 


8 


2 


8 


3 


9 


9 


9 


9 


6 


8 


100 


8 


8 


22 
23 


Mechanical Section 
Lens cleaner 

25 Bottles 
Hacksaw Blade (H .S. S.) 

100 
Combination Pliers 8 inches 
Nose Pliers 8 inches 
Double ended Spanner (6 mm to 32 mm ) 
(12 pcs ) 

5 Sets 
Hacksaw frame (Adjustable ) 

5 
Mini Hacksaw blade 
Slide Cutter Plier 6 " 
Needle File Kit Set 
Teflon tape 10 mm 

2 Dozen 
Fire retardant wire Sleeve (3 mm ) 
Fire retardant wire Sleeve (6 mm ) 
Fire retardant wire Sleeve ( 10 mm ) 
Grip wrench 
Soldering Iron (25w ) good quality 
Soldering Iron (60w ) good quality 
De-soldering Pump good quality 
Caster wheel Nylon , 
pillar type (Swivel type ) 3" 

200 
Cutting stone 105 mm x 1 x 16 mm 
Grinding stone 100 mm x 6 x 16 mm 
Approximate Cost — 2,00 ,000 . 


150 
10 each 
Packets 
10 each 
Packets 
10 each 
Packets 
10 each 
Packets 


11 
12 
13 


24 


Iron wood screws 1. 5 inches 


25 


Iron wood screws 2 inches 


26 


Iron wood screws 2 .5 inches 


27 
28 
29 
30 
31 


L drops 10 " with nut & bolt 
L drops 12" with nut & bolt 
Steel tape 3 mts. 
Mortise Chisel 1/4 inch 
Mortise Chisel a inch 


1000 


19 
20 


250 


(3) 


7. 


60 kg. 


1 
2 
3 
4 
5 


10 


8 


200 


Refrigeration 
Refrigerant 22 
Pencil Type Drier (Silica gel 10 gm ) 
Auto Defrost Themostat with Knob 
Fastener clip for A .C . 
Compressor for 1.5 TR A /C -reciprocating 
Compressor for Refrigerator- 1/6 HP 
Compressor for Refrigerator-1/8 HP 
Freezer fan (non frost refrigerator) 
Heater (glass type ) (non frost refrigerator) 
Thermal fuse (non frost refrigerator) 
Bimetal thermostat (non frost refrigerator) 


9 


7 
8 
9 
10 
11 


Approximate Cost — 


1,00 ,000 . 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Painting 
Paint white satin finish (4 ltr container ) 
Paint white satin finish ( 1 ltr container ) 
Paint yellow (1 ltr container ) 
Paint olive green (1 ltr container ) 
Paint grey (1 ltr container) 
Paint black board (1 ltr container ) 
Wood primer ( 1 ltr container ) 
Paint oxford blue (1 ltr container) 
Paint red (1 ltr container) 
Paint red (1 ltr container) 


Electric Circular saw -235 mm -(with wood 
saw -9 inch) power-2500 W , 220 V, 50 Hz , 
wt < 8kg 
TIG welding machine— (power-) 230 V , 
50 Hz, current- 0 - 200 A DC , Argon 
cylinder with gas 
Hand riveting gun (heavy duty ) 
Air compressor unit 
Air Compressor Unit consisting of 
Reciprocating Air Compressor ~ 1.5 HP 
rating , direct coupled , the compressor 
unit should be highly balanced , fitted 
with roller bearings for the connecting 
rod and crank , automotive type piston 
and deep finned cylinder and cylinder 
head . The valves are finger type. The 
compressor mounted on 45 liters 
horizontal air receiver, Air Dryer, Air Filters, 
Air Receiver and Valves, Pressure cut off 
etc . to supply dry and clean compressed 
air , Air delivery (minimum ) — 1465 CFM 
Maximum Pressure — 10kg./Sq .cm . (or more) 
Working Pressure (minimum ) — 9kg./Sq .cm . 
No . of stages — One (or more ) 
Operating Voltage — 3 Phase , 415 V 
Suitable for continuous duty 
AIR FILTERS : 
AIR RECEIVER : 
Capacity (minimum ) _ 45 litres 
Max : Working Pressure — 12.5 kg./Sq. cm . 
( or more ) 
Sheet cutter (snips ) straight 30 cm 
(heavy duty ) 
Electric Air blower heavy duty 
(heavy duty ) 
Capacity 2.0mm 3/min 
Watts input (full load ) — 750 Watts 
Nozzle Air Velocity — 400 kmph 
Approx . Weight — 3.65 kgs 
Hand torch 


Approximate Cost — 


1,00 , 000 . 


3 


12 


3 


Tools 
Electric drilling machine Heavy duty 
with hammering facility (220V, 50Hz) 
Power- 800 W Drill bit size -max 
concrete- 26 mm , wood - 30 mm , steel-13 mm 
Angle Grinder size- 100 mm - 1, rpm - 10000 
to 11000 , wt < 2 kg, 125 mm - 1 (Power- 1400W ), 
wt< 3kg rpm - 10000 to 11000 220 V, 50Hz 
Planer (Power -600 W ) max, depthcut 
2.5 mm , planer width-82 mm Rpm - 15000 
16000 220 V , 50 Hz 
Plunge router (Power-800 W ) rpm -27000 , 
wt < 2 .3 kg , collet size-6 .35 mm , Plunge 
stroke-35 mm , wt< 3 kg 220 V , 50 Hz 
Metal cutting electric saw -blade 
size- 14 inches 2200 -2500 W Rpm -3800 - 5000, 
disc dia - 355 mm , 220 V , 50 Hz 
Electric Sander machine (power-530 W ), 
orbit -4500 , wt< 3kg, 220 V, 50 Hz 


4 


Rechargable flash light : 
High Capacity rechargable NiMH battery 
LED with adjustable focus Water and 
shock resistant with high grade rubber 
seals High quality tempered glass lens 
Wall mounting facility Push button switch 
for constant on /off 
• Charger NiMH rechargable battery, 

1 charging bracket, 
• 2 mounting brackets , AC & DC charge 

cords 


5 


6 


( 1 ) 


(3) 


14 


Hot air blower (heavy duty ) 
Three Speed 
Handle with nozzle attachment 
Power Input: 2000 Watts AC 220 V /50 Hz. 
Operating Temperature: 50 -500°C , variable 
Temperature control and regulation 
Continuous operation 
Air Flow ~ 650 1 /min 
Half Body Harness (safety belt ) 
Webbing :Nylon or Polyamide 44mm wide 
Rope use : Polyproplene or Nylon 12mm dia . 
Rope length : 3 mtrs. Standard size 
These are attached with spring or snap hook . 
Approximate Cost - 1,50,000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1, 2 , 3, 5, 6, 10 , 13, 15, 17, 18, 21, 
22, 27, 30 ഇവയ്ക്ക് 312 മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 416 . 

പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1, 2 , 3, 5, 6 , 10 , 13 , 15, 17, 18, 
21, 22, 27 , 30 ഇവയ്ക്ക് 156 മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 208 . 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 2 - 11 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 11- 2011, 4 മണി. 

ദർ ഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 11- 2011 , 1 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 11 - 2011 , 2.15 മുതൽ 4. 30 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
മുളംകുന്നത്തുകാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
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Office of the Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


SCHEDULE 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No . C1 - 1355/ 2011/ MCTCR . 


7th October 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
the various Departments of Medical College , Thrissur. 


Cost of tender form : 


Original - 312 for Sl. Nos. 1 , 2, 3, 5 , 6 , 10 , 13 , 15, 
17, 18, 21 , 22 ,27, 30 and 416 for others. 

- Duplicate - 156 for Sl. Nos. 1, 2, 3 , 5 , 6, 10, 13, 
15, 17 , 18, 21, 22 , 27 ,29, 30 and 208 for others. 


- Closing date and time of tender sale by M . O . 
2-11 -2011 , 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
10 -11- 2011, 4 p . m . 


Tender No. and 

Name of 
No . Name of the Equipment Department 
(1 ) (2) 

( 3 ) 
1 3/ 2011 - 12 / MCTCROverhead 

Physiology 
Projector-Deluxe (2 ) 
2 9/ 2011 - 12 / MCTCR - Microelectrodes 

for cellular potential measurements (1 ) 
3 12/ 2011- 12/MCTCR — Incubator (2) Biochemistry 
4 13/ 2011 -12/ MCTCR _ Flame 

Photometer ( 2 ) 
5 16/ 2011 - 12 / MCTCR - Horizontal 

submarine gel electrophoresis 

system (1 ) 
6 17/2011- 12 / MCTCR _ Power pack (1) 
7 18/2011 -12/ MCTCR _ VorkX mixer (1) 
8 24 /2011-12/MCTCR — Laminer flow Microbiology 

cabinet (2 ) 
9 25 /2011 - 12 /MCTCR — Lab . Glassware 

instruments washer (1 ) 
10 30 /2011-12 / MCTCR _ Deep freezer (1) 
| 11 32/ 2011-12/ MCTCR - Incubator BOD (2) , 
| 12 33/ 2011- 12/ MCTCR - Medical 

Refrigerator (5 ) 
| 13 35/2011 -12/ MCTCR - UV Spectro Pharmacology 

- photometer ( 2) 
| 14 36/2011 -12/ MCTCR _ Thin Layer 

-- chromatography (1) 
15 37/2011- 12/ MCTCR - Centrifuge (1) 
- 16 40 /2011-12/ MCTCR - Laboratory Pathology 

microwave oven ( 1 ) 


Last date and time for receipt of sealed tender 
11- 11- 2011, 1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 11 - 11 - 2011 , 
from 2.15 p . m . to 4.30 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification , general conditions etc . can be had 
from the office of the Principal, Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage charge for each tender. 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Approximate Cost - 3,50, 000. 
EMD — 1 % of quoted amount. 
Cost of tender form : 

- Original - 312 for Sl. No . 1 and 416 for 
Sl. Nos. 2 , 3. 

- Duplicate - 156 for Sl . No . 1 and 208 for 
Sl. Nos. 2 , 3, 

Closing date and time of tender sale by M . 0 . 
27 -10 - 2011, 4 p. m . 


Closing date and time of tender sale by cash 
7-11 -2011, 4 p . m . 


(1) 

(2) 

(3) 
17 47/ 2011 -12/ MCTCR _ LCD TV with wall Pathology 

mounting bracket 
18 101 /2011-12/ MCTCR - LCD Projector Community 

Medicine 
19 102/2011- 12 / 

MCTCR — Equipments for Forensic 
preparation of Museum exhibits Medicine 
103/ 2011-12/ MCTCR - Anthropometric 
and Oseteometric equipments 
104 / 2011 - 12 /MCTCR — Two mounted 
human skeletons- 1 set (male and 

female ) 
2 105/ 2011 - 12 / MCTCR - Nutritional 

Assessment Equipments 
23 107/2011-12/ MCTCR - Demonstration 

models and Anatomical chart 
24 110 /2011 -12/ MCTCR _ ECG + SPO2 Aneasthesiology 

| Monitor ( 2 Nos.) 
25 112/2011-12/MCTCR — Multi Utility D and V 

Photo Therapy Unit 
26 116/2011-12/ MCTCR _ High Resolution , 

Dermoscope 
27 120/2011 -12/ MCTCR _ Stimuplex Orthopaedics 

( 2 Nos.) 
28 133 /2011 -12 /MCTCR — Laminor flow Transfusion 
bench (2 Nos .) 

Medicine 
| 134/2011-12/ MCTCR - Laboratory 

Incubator (4 Nos.) 
30 140/2011 - 12 /MCTCR - Crynogun with O and G 

one autoclavable silver vryotip 
31 147/2011-12/ MCTCR - Biological Anatomy 

Safety Cabinet 


Last date and time for receipt of sealed tender 
8 -11- 2011 , 11 a. m . 

Opening date and time of tender - 8 - 11 - 2011, 
3.30 p . m . 

The tender forms and further details such 
as specification , general conditions etc . can be had from 
the office of the Principal, Govt. Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage charge for each tender. 


| ക്രമ 


- തൃശ്ശൂർ ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റു ക ളി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
- 1 157 /2011- 12 / എം . സി . ടി. സി . ആർ. സെൻട്രൽ 
പ്ലമ്പിങ്ങ് ഉപകരണങ്ങൾ 

വർക്ക്ഷോപ്പ് 
158 / 2011- 12/ എം . സി . ടി . സി . ആർ. 

ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ 
3 159/ 2011 - 12 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. ഹീലിംഗ് 
വ്യായാമ ഉപകരണങ്ങൾ 

ഗാർഡൻ 


Government Medical College, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal 


TENDER NOTICE 


No, C3 - 14450/ 2011 / MCTCR . 


27th September 2011. 


അടങ്കൽ തുക - 3,50, 000. 


നിരതദ്രവ്യം - വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയുടെ ഒരുശതമാനം. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
the various Departments of Medical College , Thrissur. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് 312 , ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 


416 . 


| Sl . 

Tender No. and 
No. 

Name of item 
1 157/2011- 12/ MCTCR _ Plumbing items 


Name of 
Department 


- പകർപ്പ് – ക്രമനമ്പർ 1- ന് 156, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 


208 . 


Central 
Workshop 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 27 - 10 -2011, 4 മണി. 


2 158/2011-12/ MCICR - Electric items 
3 159/2011 -12MCTCR - Exercise equipments 


Healing 
Garden 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 11 - 2011, 4 മണി. 


ദർ ഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
സമയവും 8 - 11 - 2011, 11 മണി. 

എസ്3 - 8360/ 2011 തീയതി 3 - 10 - 2011 എന്ന് വ്യക്തമായി 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
8 - 11- 2011, 3.30 മണി. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 400. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ടെൻഡർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തൃശ്ശൂർ, 

സമയവും- 3 - 11-2011, വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 680 596- ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 

ടെൻഡർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 

4 - 11 - 2011, 5 മണി. 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിഓർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ടെൻഡർ പൊളിക്കു ന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും- 5-11- 2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 
Government Medical College , 

( Sd .) 
Thrissur. 

Principal. 

- ടെൻഡറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31- 12 - 2011. 

- ടെൻഡർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
TENDER NOTICE 

തുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
No . S3- 8360 /2011. 

3rd October 2011. ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 

Medical College Hospital, 

(Sd.) 
the supply of the following items to Medical College , - Kozhikode. 

Superintendent. 
Calicut-8. 
| Sl . No. Name of Item 

TENDER NOTICE 
Quantity 


| 1 


12x10 ” Care Stream ( Kodak) 
5850 Dry view Laser 
10x8 Care Stream ( Kodak) 
5850 Dry view Laser 


5 Pkts . 
( 100 film /pkt.) 
25 Pkts . 
(100 film /pkt.) 


2 


Superscription tender number should be specifically 
noted as No . S3 /8360 /11. 

Price of tender form ST (Cash only /Money Order) — 
400 . 

Last date and time for close of sale of tender 
forms 3-11- 2011, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender – 
4-11- 2011, 5 p. m . 

Date and time for opening of tender - - 5 - 11 - 2011 , 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 - 12 - 2011 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 


No. S1 / 11893/ 2011 / MCC. 

13th September 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Mechanical Ventilator - 1 No. to 
the Department of Neuromedicine , Medical College , Calicut, 
Kerala, India . 

Estimated cost - 8 Lakhs. 
Cost of tender form - 1,560 . 
By post - 1,600. 

Last date and time of sale of tender form 
16-11 -2011, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form by post 
6 -11- 2011 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
| 17- 11 -2011, 11 a. m . 


Date and time for opening of tender - 17 - 11 - 2011 at 
11. 30 a . m . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ സപ്ലേ ചെയ്യു ന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെന്ററുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ഇനവിവരം 


അളവ് 


കമ 
നമ്പർ 


Date upto which the rates are to be firms — 31-3-2012. 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal , Medical College, Calicut, Kerala , 
India, Pin -673 008. 

Tender forms and detalis of tender can be had from 
the Office of the Principl, Medical College, Calicut during 
working hours (Phone No . 0495 - 2350212 ). Tender should 
be submitted along with an agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and Earnest Money Deposit 
@ 1 % of quoted price. Stamp Paper will be supplied to the 


1 12 x 10 ” കെയർ സ്ട്രീം ( കൊടാക്) 5 പാക്കറ്റ് 
- 5850 ഡ ഢ ലേസർ (100 ഫിലിം/ പാക്കറ്റ്) 
2 10 x 8 ” കെയർ സ്ട്രീം ( കൊടാക്) 25 പാക്കറ്റ് 
- 5850 ഡ ഢ ലേസർ ( 100 ഫിലിം/ പാക്കറ്റ്) 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 11- 2011, 11.30 മണി. 


firm outside Kerala, on request along with remittance 
of 150 , 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 
as incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Medical College, Calicut. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന തി 
നുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, Loading, Unloading, Erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian rupees . 


The tender without the required earnest money 
deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to rejected without further notice . 
Tender forms is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. The tender will be opened 
as detailed below . Belated tenders will not be accepted . 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 2350212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്.തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


SPECIAL CONDITION 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty: minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5 . No advance payment will be made. 


വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ തം , മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ 
ഒരു എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്1 / 11893 / 2011/ എംസിസി. 
ന്യൂറോമെഡിസിൻ വകുപ്പിലേക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


അടങ്കൽ തുക - 8 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം വാഗ്ദത്ത സംഖ്യയുടെ 1 % 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
2. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
- വാറണ്ടി : ചുരുങ്ങിയത് 3 വർഷം. 
- വാ ർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധ ന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,560. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 6 - 11 -2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16- 11 -2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 17 - 11- 2011, 11 മണി. 


Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Principal. 


